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COMUNE DI MARACAIAGONIS 

Provincia di Cagliari 

Ufficio del Sindaco 
Pfot. n 12483 del 14/09/201 1 Race. A / R 



Spett. Abbanoa S.p.A. 

C.A. Presidente Doti. Cadali Pietro 
Viale Diaz, 77 - 09100 - Cagliari 

Spett. Autorità d'Ambita della Sardegna 
Sede Legale 
Via Cesare Battisti, 14 - 09123 Cagliari 

E, p,c. Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari 

E, p.c. Prefettura di Cagliari 

Ufficio Territoriale del Governo 
Piazza Palazzo, 2 - 09030 - Cagliari 



OGGETTO: Sollecito su trasferimento e gestione delia rete idrica esistente in Località 



Torre delle Stelle 



Facendo seguito alla nota prot, n. 5113 del 06/04/2011. che si allega in copia, nmasta 
priva di riscontro alcuno, tenuto conto che il Comune di Maracalagon.s con Deaerazione 
della Giunta Comunale n. 146 del 06/12/2010 ha preso in carico la rete idrica e che la 
stessa non può essere gestita dallo stesso Comune si ravvisa la urgente necessita di 
cedere detta rete idrica ad Abbanoa ciò al fine di dare una soluzione definitiva che 
consenta il soddisfacimento degli interessi pubblici coinvolti. 

Pertanto si reitera la richiesta di presa in consegna e gestione della rete idrica della 
località Torre delle Stelle", posto che il Comune di Maracalagonis. ha ansito la rete 
idrica in questione in ottemperanza dell'ordinanza del TAR Sardegna n° 402/2009. 
In caso di mancato accoglimento di tale richiesta questo Ente si vedrà costretto a gestire 
la retejdrica mediante concessione a terzi, nel rispetto della normativa in matena di servizi 
pubblici locali. 

Per ulteriori informazioni in merito, può essere contattato II Responsabile del Servizio 
Tecnico: Ing. Davide Casu . .. 

Tel. 070/7850219 - Fax 070/7850248 - e-mail: davide.casu@comune.maracalagonis,ca.ii 

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 

^ **\ il Sindaco 

Ibott.ssa Aototi$ì!a_Cprona 




Cemune di Maracaibo*!* - Via Nazionale, n, 49 - ogÒOTaTacafag-ws (Provincia di Cagliari) 
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COMUNE DI MARACALAGONIS 

Provincia di Cagliari 



Uffìcio del Sindaco 



PFBfclt. 15615 dell 8/11/2011 



Race. A / R 



Spett. Abbanoa S.p.A, 

C.A. Presidente Cott Cadau Pietro 
Viale Diaz, 77 - 09100 - Cagliari 

Spett, Autorità d'Ambito della Sardegna 
Sede Legale 
Vìa Cesare Battisti. 14-09123 Cagliari 

E, p.c. Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
Vie Trento. 69 - 09123 Cagliari 

E, p.c. Prefettura di Cagliari 

Ufficio Territoriale del Governo 
Piazza Palazzo, 2 - 09030 - Cagliari 



OGGETTO; Presa in carico da parte di Abbanoa della condotta idrica della Lottizzazione 
Torre delle Stelle. 






Faccio seguito alle numerose missive inviate ad Abbanoa S.p.a. aventi tutte ad 
oggetto la richiesta di presa in carico della condotta idrica delia lottizzazione Torre delle 
Stelle e alla missiva a firma del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Ing. Lamberto 
Tornasi del 17 ottobre 2011 inviata ad Abbanoa s.p.a e ad oggi rimasta priva di riscontro 
alcuno per invitare, e nel contempo diffidare, Abbanoa S.p.a. a voler provvedere entro e 
non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente alla ricognizione delle infrastrutture in 
contradditorio con i tecnici del Comune ciò al fine di provvedere al conseguente passaggio 
di gestione della condotta idrica delta lottizzazione Torre delle Stelle. 

Si porta a conoscenza degfi enti in indirizzo che in ottemperanza dell'ordinanza del 
Tar Sardegna 402/2009 questo Comune con delibera n. 146/2010 ha acquisito al 
patrimonio dai Comune ^condotta idrica della lottizzazione Torre delle Stelle, ma di fatto, 
stante l'impossibilità per il Comune di gestire detta condotta e conseguentemente 
emettere fatture ai sìngoli utenti, la condotta viene gestita da un Condominio il cui 
amministratore arbitrariamente sta operando il distacco di alcune utenze anche in 
violazione dell'Ordinanza n. 30 del 09/06/2008 del Commissario Straordinario con la 
conseguenza che alcuni cittadini stanno minacciando iniziative di tipo penalistico 
accusando il Comune di disinteressamento alia questione. 

Peraltro, laddove la società Abbanoa S.p.a non dovesse riscontrare la presente nei 
termini sopra indicati, verrà fissato da parte del Comune un incontro sul posto al fine di 
eseguire una ricognizione delle infrastrutture, individuando lo stato di consistenza e di 
funzionamento della condotta e verrà formalizzato l'invito ad Abbanoa S.p.a, volto al 
passaggio di gestione della Condotta idrica. 

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 



Il Sindaco 



Resp. Serv. Tee. \Jng. Divìde Gas 

^ 






Dott, ssa Antonella, Corona 
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Comune di Meracsiagwis - VJa Nazlonate, n. 49 - 09040 Maracalagoms (Provincia di Cagliari) 
Telefono 0707850201 - Fax 0707850248 
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OGGETTO: Conno» « Marini, R«* «e. stente in loc.it, Torre ** M* «*«- -**■*. 

' co, i. am^m r>— • *- -S J «SfiSSE ^^^bS 

Il Comune di Mar-categori» rinnova ad ABBANOA Spa la richiesta di presa in contee»* ft™» 
località 'Torre delie Stelle". 

Al riguardo si evidenzia quanto segue. „„,„,„.„„ 

. « ,,« l« 1 aorile 1006 n" 1 52 (Cod.ce Ambientale) stabilisco che: "te In* r«£n/ cu n 

L'articolo 151 comma 1 del D.Lgv 3 apn e iwe i» \ cences^tìe fuso gratta P*r tutto lo 

«rSTo—i. « Maracas* **** *~ Co™ dai relativi coen. 



T^TmbW Etottf*rt M, C9IU ft,fer/ CA Tel O7O.T60O«n 



7tem.4wx.n - ►«"*': p«<«oi/oe*te^*sw-» 



17/10/2011 11539 D704SBB621 AUTORITÀ^' AM31TQ P« 62/32 

mritàd-àiMtUrOBSanlm ftfvto ^Marcire 

A tal proposito, 51 precisa che ABBAMOASpa dovrà provvedere alla ricognizione delle infrastrutture, in contrad- 
dittorio con 1 tecnici del Comune, individuando lo stato di consister*» dette stesse, eia affidare ai Gestore del Servizio 
idrico Integrato, precisandone la stato di funzionamento. 

A conclusione della procedura il Gestore, il Comune e l'Autorità d'Ambito provvederanno a, sottoscrivere V "At- 
to di trasferimento della Gestione" legittimando l'effettiva passaggio di gestione, 

SI chiede pertanto, di valutare nell'ambito delta ricognizione quali siano gli eventuali impedimenti che ostaco- 
" lano la presa in nestione della rete idrica così come richiesto dal Comune. 
Si resta In attesa di un sollecitò riscontro. 
Casuari, lì 17 ottobre 2011. / 

I^Di ftfttare Generale 

•i^^Òk, Doti, fns- ùwnnerto Tornati 



C0M.CRCU051OOC 




Rir.p'jr.samt ce! r,'o?<rrttoi*nto 



l"jfe,.r r r.-;, lr .i ■• h.i-y.- Or: ::>;■-■ -■■■■i. ■'■;-7u.a?.fb-0?-.-'cv"^.: j l' ù-,'t\J?{: prò*5 i fc M» » » #»P 



